ANTONI DZIEDZIC 


MGR INZ. NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA 
PAÑSTWOWEJ SZKOLY PRZEMYSLOWEJ 
TECHNIKUM ELEKTR., A.G.H. I W.S.L 


przeżywszy lat 66, zmarł dnia 30 listopada 1966 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu ra- 
kowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 3 grudnia br. o godz. 13.15, o czym 
zawiadamiaja pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


RODZINA I KATARZYNA. 


NABOŻEŃSTWO ZAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 3-go grudnia br. 
o godzinie 7 w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 7125/66 — T-6(9752) — 30 
Punkt Usługo Nr 1, Rakowicka 26, tel. 579-21 


